
The Commonwealth of Massachusetts 
Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


06/20/12 


Keith McCray 

Assistant District Attorney, Norfolk County 
Mr. McCray, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt, 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Corbett email PRR 004992 






PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION^ 


Bosloii Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 

Fax (617) 9S3-6625 

The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 

Department of Public Health 

State Laboratory Institute 

Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 

Pax (413) S4S-2608 

Boston Hours 


Amlierst Hours 

S:00~ 11:00 

DRUG RECEIPT 

9:00-12:00 

2:00-4:00 


1:00-3:00 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 










PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL ENFO'RIitATIO>N 


Boston Drug Laboi ator 5 ’ 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 9S3-6625 

Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 
2:00-4:00 


The CommmivMalth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 




Amlierst Drug Laboratory 
Tei (413) 545-2601 
Fax (413) 54S-2608 

Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Beptirtment; .s n L p.V. _Police Reference No.: 

Name and Rank of Submitting Officer: 

DefendaHt(s) Name (last, first, initiai): " ' 


To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 
Gross Weight Lab Number 






I 

I 


Received b)': 



Date: 


0 


u ■ 


Corbett email PRR 004994 






Date Analyzed: qx~X^\-\ 

City: Brookline Police Dept. 

Officer: Detective DAVID WAGNER 
Def; 

Amount: Subsi: VM 

Mo. Cent: 4 Cent; pb 

Date Rac'd: 02/04/2011 No, Analyzed: 

Gross Wt: 49.10 Net Weight: 3' 

# Tests: 

KTSMacO a© 

L.\.OOv 

Prelim: -Findings: vjk.^?rr\.‘=K 


L.OA- =■ 



fj.a.'V "-viV 

G) 

t'ClPj 

© n-o 

i-0 ■ \ 

@ 

3.) 


'?-2. 


Corbett email PRR 004995 





No. 

City: Brookline Police Dept, 
Officer: Detective DAVID WAGNER 
Def: 

Amount: 


No. Cent: 5 ' Cont: pb 

DateRec'd: 02/04/2011 


Gross Wt: 37.46 


Date Analyzed' 

Subst.’SUB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 3 \ - Go 


Prelim: aDCc:^^Jc\Q 






Co rbett emaiI PRR 004996 



DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested; 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

cis^.AjL<S- ^ 
a.-v«vn ^.^<S 




Gross Wt ( 3): 33^~)abQ 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt: _________ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 


Cobalt 

^ Thiocyanate ( -V) 

£■ Marquis_- 

iT Froehde's 


3 Mecke's 


Mlcrocrystalline Tests 
Gold 

^ Chloride V _ 

S TLTA_(:jJ_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

date 2.- in- \ ^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS__ 

MS 

OPERATOR__ 

DATE 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 004997 

























































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

F;\Ql-2011\System7\02 15 11\771983.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

16 Feb 2011 1:59 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 



Abundance TIC: 771983.DWata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771983.D Wed Jun 20 11:25:10 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F: \Ql-2011\System7\02__15___ll\771984 .D 
KAC 

16 Feb 2011 2:11 

COCAINE STD 

84 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 
2000000 

1500000 

1000000 

500000 

Time-> 2"^0 2^0 3.00 3.50 41)^ 4.5^ ^ 's.SO 6.0o' |6.5o' 7.00 7.60 's.OO 's.So' 9.00 9^ 


4.691 


TIC: 771984 .D\dat 3 .ms 


T 'T " T' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.691 

2209752 

100.00 

100.00 


771984,D Wed Jun 20 11:25:14 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F;\Ql“2011\System7\02 15 

11\771984.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

16 Feb 2011 2:11 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

84 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.69 C 

:\Database\SLl.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

Average of 4,654 to 4.834 min.: 771984, DWata.ms {-) 


S2 


42 


55 


jU, ,lil 


80 

60 

40 
20 
0 

m/z-> 40 60 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


132 


67 

l| 


94 


106 


122 


^35 


152 


166 


198 


208 222 244 259 


272 


303 


288 


80 100 120 140 160 J80_2 00 220 240 260_ 280 300 

#29: cocaine’. 

82 


182 


94 


105 


42 


m/z-> 




,55 68 


40 60 




122 


135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


80 


' r-pT ' t-T I I l 1-1 I I I 1 I ■ I I 1 , , I 1 , , , I I I , I I I I I T- 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


771984.D Wed Jun 20 11:25:15 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\02_15_ll\771993.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 4:04 

Sample Name ; BLANK 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 771993,DWata.ms 

3000 


2000 


1000 


0 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771993.D Wed Jun 20 11;25;30 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771994.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:16 


94 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
3000000 { 


2000000 


1000000 
J 2-123 

0 Vy-Ar'n-pr-t -1 -v -1- -r i [ i I I I j I I T'l } F i i I | t i i i ) t i i i | i t 1 : 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6^00 6.60 7.00 7.60. _8.pp_.8.50 9.00 9.50 


TIC; 771994.0\daia.ms 

4,$96 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.123 

117662 

3.21 

3.31 

4 , 696 

3551397 

96.79 

100.00 


771994 .D 


Wed Jun 20 11:25:34 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771994 ,D 
KAC 

16 Feb 2011 4:16 

94 

DRUGS , M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 ,2.12 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 

80 


Average of 2.091 to 2.239 min.: 77i994.6\data.ms {-) 

1|2 


60 j 

40 


20 


42 


82 


67 




65 


t4Vi 


74,, 


94 


106 

r4#T 


122 


138 


m/2"> 




181 


166 


‘ n - rn 


■■p 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 


rt-j-ri 

180 


207 

I'T j’'t Til -p r T"'T"r'] 

190 200 


Abundance 

80- 

60 

40 

20 

0 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 

1$2 


106 


m/z-> 


122 


138 




181 


166 




40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771994 .D 


Wed Jun 20 11:25:35 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 



File Name : 

F:\Ql-2011\System7\02 15 

11\771994.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired ; 

4 : 16 



Sample Name ; 




Submitted by : 

ASD 



Vial Number : 

94 



AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 



Integrator ; 

RTF 



Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C : \Database\PMW__TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 4.70 C;\Database\SLl,L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance Average of 4,649 to 4.855 min.: 771994.D\data.ms (-) 



Abundance #29: COCAINE 



771994.D Wed Jun 20 11:25:36 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Ql-201l\System7\02__15_ll\771995 .D 
KAC 

16 Feb 2011 4;29 


ASD 

95 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

3000000 

20000001 


TIC: 771995.D\ciata.ms 

4.$96 


1000000 


Time-> 


I 3.870 P, 

2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7,50^.8.00 8.60 9,00 9.60 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.870 

120845 

2.67 

2.75 

4.696 

4401716 

97.33 

100.00 


771995.D Wed Jun 20 11:25:40 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
ViaJ. Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2 01l\System7\02__15_ll\771995.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:29 


ASD 
95 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality; 80 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.87 C;\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 96 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 95 


Abundance 


Average of 3.823 to 4.013 min.: 771995.D\dala.ms (-) 
148 



J1 q't rr . p 'i ’r i'| .rt 'i ’r| 'l ' l't'i Tr i- i t '[ ' f I’l 'l ' i'l ' i n [ i I' l ' l I ' l ' l I m | ri'l i ~| i n > i m -ry nT,) 1 11 1 | ■ | ■ f n p 

m/z-> 40 60 60 70 80 90 100110 120130 140150160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


51 63 


#59443: lmidazo(2,1-b]thiazo!e, 2,3,5,6-tetfahydro-6-phenyl- 

204 
148 


^3 1( 

I 

)1 




127 


89 

iit! 


i 176 



1 .136 , 

IfVfrTTT'H' 

|i 157167 I 185 


m/z-> 


7 j TT11 J JI I 1 I I I 1 I I ( 1 M I i 5 I t f i I I I j I rxrf r 

40 50 60 70 80 90 100110120130140150 160170180190 200210220 230 240 260 260 270 280 


771995.D 


Wed Jun 20 11:25:41 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Ql-201l\System7\02_15_ll\771995.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:29 


ASD 
95 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CASff 

Qual 


2 4.70 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


0 


m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 

40 


20 


m/z-> 


42 


40 


8 ^ 


Average of 4.649 to 4.829 min.: 771995.D\dala.ms (-) 


182 


94 


42 


67 


105 


122 

I 152 


135 T 


198 


303 


272 


i 208 222 242 259 I 288 


60 


80 


82 


100 


-n- 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#59: COCAINE 
1$2 


,55 68 
60 


94 


105 


122 


152 166 


f-Vf 

80 100 


135 

'1' ' I r 

120 140 160 


303 




198 272 

208 222 244 258 I, 288 




180 200 220 240 260 280 300 


771995 .D 


Wed Jun 20 11:25:42 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02 15 11\771996.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:41 


ASD 
96 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TfC; 771996.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.123 
2.329 
3.870 
4.691 


616411 

246538 

385881 

1066389 


26.62 57.80 
10.65 23.12 
16.67 36.19 
46,06 100.00 


771996.D Wed Jun 20 11:25:46 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\Systera7\02_15_ll\771996.D 

KAC 

16 Feb 2011 4:41 


ASD 
96 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.12 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2(IH)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 38 


Abundance 

80 

60 

40 

20^ 


M2 


57 


0 I 


Average of 2.081 to 2.165 min.: 771996.D\data.ms (-) 
152 


82 


122 


106 


jl ^38 


181 


1^7 


,. rtv . r', ^ ^ ^ ^ 20 7 249 266 281.325 343.429 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


Abundance 


80 


60' 


40 


20 


0 


152 


122 


106 


38 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


181 


.± 1 .. 


ryn-rT-j-ri i i fVT i i f 


I T I I r I ] I I r I I I 4 k I I 


fn/z-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 ZOO 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771996 .D 


Wed Jun 20 11:25:47 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771996.D 

KAC 

16 Feb 2011 4:41 


ASD 

96 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality; 80 

C; \Database\PMVJ__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.33 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


Abundance 


80 


60: 

40 

20 


42 


82 


m/ 2 -> 


S7 


97 


Average of 2.303 to 2.372 min.: 771996.D\dala.ms (-) 


112 




140 


168 ^ 02^99 


249 


281 


f-yr-rT-i-f'l-.-T'i '''fT'i 'tttt 


325 341 43C 

rp-“tTi ]-rr-r'i fri-r'T [ rrn' yr - - 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


Abundance 


80 


60 


40i 


i42 


20 


82 




6f 

a ni j i 1 


112 


#56369: Ecgonine methyl ester 


199 


168 


140 


182 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771996.D 


Wed Jun 20 11:25:48 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q1-2011\System7\02_15_ll\771996.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired ; 16 Feb 2011 4:41 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 96 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: 


C;\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.87 

C:\Database\NlST05a.L 






Imidazo[2,1-b}thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 

I 

I 

80 J 
60 

40 

20 

0 


51 




Average of 3.838 (o 4.024 min.: 771996.D\data.ms (-) 
148 


204 


73 


101 


121 


AM 


i 


176 


Jji 


42£ 


245 267281 325 341 356 

J ^ I 'vr i ' ! ' ! 1 T i I ' j 'i'i' i rj V M ’i ) ihri r i i I I f M r i' I I I I 1 j'l V 1 r-rfrr-s r frr fi ]'Trr 1 ryrr rv] rrr 

mfz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


f^59443: lmidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetfahydro-6-phenyl- 
204 
148 


73 


51 


101 


127 


176 


m/z--> 


TT T- r T-T^ j I' j’ l 'i’ i Ti I i i r 1 1 f I 1 1 ' i ‘ 1 | 1 i 1 1 ‘ 1 i 1 m ' p i 1 t j i ' i > 1 [ » t i 1 | t r 1 t | t i 1 t | t j r'vj'-r-r-r'V-}-I'T-r-rrT'i i •!'[' 1 i"i r] rr'r-T-|-i-r i-r|- i-r 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771996.D Wed Jun 20 11:25:49 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Ql-2011\System7\02_15_ll\771996.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:41 


96 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum _^Quality; 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.69 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 


L 222 245 I 288 I 341355 41J 

.VirrT-rjT-rTT-f-r-rt-.-|rrrriyTTTT-T-Vi , i j i i i i , i , i i , i i i i p , i i | i i i , 

m/ 2 -> 3 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 



Average of 4.659 to 4,749 min.: 771996.D\<lata.ms (-) 


182 


13g152t66 


198 


272 


303 


#29: COCAINE 


182 




138152166 

■rtT, 


198 


214 244 


272 


303 


I ' f ' " M " ' ' I ' ‘ ' I ' ' ' M ' ‘' 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771996 .D 


Wed Jun 20 11:25:49 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P;\Ql-2011\System7\02_15_ll\771997.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:54 


ASD 

97 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2500000; 

2000000 : 

1500000 

1000000 

500000i 


TIC: 771997.D\data.ms 


4.$91 


2.13.829 


OVtAt 


T 


~r 


~r 


IT 




—p 


Time-5- 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,118 
2.329 
4.691 


151628 4.71 5.11 

104349 3.24 3.52 

2965656 92.05 100.00 


771997.D Wed Jun 20 11:25:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 005014 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\02_15_ll\771997.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:54 


ASD 
97 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKif RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.12 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Garbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 ' 

0t,1 


Average of 2.091 to 2,171 min.: 771997.DWata.ms {-) 
1$2 


42 



82 

122 


57 

I 68 



138 

1 166 



-ifefrr''rfH4-rrrrrj^ 

Lrrprljti-.-T4 

rrrTpT-ri p rr i j 


181 


207 


7^ 


rfT 


281 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140150160170180190200210 220 230 240 250 260 270 280 

Abundance 


#43743: Ecgorridine, methyl ester 
1$2 


80 
60 i 

40 

20i 


122 


106 


138 


181 


166 


OVrrrmrT^r [■. n ! | n .Tj n r, | ,, i , | n-Hyrmp-, . , | , i-m | , r | l,.. ,., n |. 11 i ii | > .-rn i i i i | i i i |-|T 

40 50 60 70 80 90 100 110 120130 140150160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


771997.D Wed Jun 20 11:25:55 2012 Page 2 


Corbett email PRR 005015 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Ql-2011\System7\02_15_ll\771997.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:54 


ASD 

97 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NlST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

; 80 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.33 C;\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Pseudoecgonine 

methyl ester 

099189-88-5 

96 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

95 


Abundance 

80; 
60 

40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

■ 60 

40 

20 

0 

m/z-> 


Average of 2.303 to 2.377 min.: 771997,OWata.ms (-) 
^2 


96 


42 


■i-r-f 


55 


68 


t4^ 4^ rr-T‘)44WT‘t44 




122 140 165 Y 

■l-f-T 1-t-i • |* r ‘ ff r' l ' T T-r i f fh-|-T-T-t-|-[- 


182 


199 


207 


Ti-r-r-q-T-T-^TT-rrrrj-' 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


8^ 


#56371: Ecgonine methyl ester 


96 


42 


55 


40 50 60 


68 


112 


199 


i103 


122 


140 


155 


h-t-T'lif l I I I i ‘l I I 'l rrf - ^ l-th 


70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 



771997.D Wed Jun 20 11:25:55 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 005016 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F;\Ql-201l\System7\02 15 ll\771997.D 
KAC 

16 Feb 2011 4:54 

ASD 

97 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLl.L 

c:\Database\NlST05a.L 

C: \Database\PMl'J_TOX2 .L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.69 


C;\Database\SLI.L 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

Abundance 

Average of 4.654 to 4.850 min.: 771997. D\data.ms (-) 



8^ 


80 

60 

40 

20 

0 


182 


94 


42 


1 


1 

1 55 




122 

1 1 6^ 



' 

08 I 

ii!. lll!ll |l!.. 






138 


152 


166 


m/z--> 40 

Abundance 





198 

i. 


303 


222 242 269^!^ 289 


T 


“P 






-p 


366 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 _34g_ 

#29: COCAINE 


182 


108 ; 135 152 166 


244 259 


272 


198 — 303 

I 214 

r-r-Y-vT-'-,-] -T-vT-p-T-r-r-.-p 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


' 1 1 1 1 I I 1 I 


I 1 I I I I 

340 


771997 ,D 


Wed Jun 20 11:25:56 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 005017 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771998.D 

KAC 

16 Feb 2011 5:06 


ASD 
98 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2000000 ] 


1500000 


1000000 


500000 


2,123 


2.335 

-r-lviVrr- 


3.870 


--t-t-i-tt-t- 




4.$91 


TIC; 771998.0\data.ms 


. i > | i I I I | I I ; < | I I I > | I > I I | i i I' 1 | > i I < i > < 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.123 
2.335 
3.870 
4.691 


1044625 

324112 

647563 

2068941 


25.57 50.49 

7.93 15.67 

15.85 31.30 

50.64 100.00 


771998.D Wed Jun 20 11:26:03 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 005018 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\02_15__ll\771998 .D 
KAC 

16 Feb 2011 5:06 


ASD 
98 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.12 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy~8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 38 


Abundance 


Average of 2.091 to 2A7Q min.: 771998.D\data.ms (-) 
1$2 


80 

60 


40; 


20 


0 


42 


57 


82 

i 


122 


!pl. I lit is, 

TVTT-rf'T#-rr' 


06 


m/E-> 


40 60 


D 

80 




181 




208 


267281 


325 341 


,-n-,-n-rrr.-pTt,|r'vr,-p-rvr-|-r-,-r-f]-, i i ipTn-rr, 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


.43( 

400 420 


Abundance 


S43743: Ecgonidine, methyl ester 

1$2 


80 

60 


m/z-> 



181 


p'vrrp-i 


'F 


T' 


T" 


160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771998.D 


Wed Jun 20 11:26:04 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 005019 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Ql-2011\System7\02_15_ll\771998 .D 
KAC 

Feb 2011 5:06 


ASD 
98 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C : \Database\PMW__TOX2 . L 



PK# 

RT Library/ID 

CASH 

Qual 


2.33 


C:\Database\NlST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


Abundance 


Average of 2.303 to 2.377 min.: 771998.D\data.ms (-) 


m/z-> 


Abundance 


J |! 1 265 281 341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 



425 


#56371: Ecgonine methyl ester 


112 


140 


m/z-> 


111 I I I ]'[ I'l I uj i I i i 


168 199 


I M M ri 


r r l 1 i r r-rr rr-f-i- 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771998,D Wed Jun 20 11:26:05 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 005020 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q1-2011\System7\02_15_ll\771998.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 98 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


2011 5:06 

ASD 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 



CAS# 

Qual 

3 

3 , 87 

C:\Database\NIST05a.L 







Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

014769-73-4 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

014769-73-4 

98 



Abundance 


80 


60 


40j 


20 


0 


73 


51 


#59443: lmidazo{2,1-b]ihiazole, 2,3,5,6-tetrahydfo-6-pheny!- 
2()4 
148 


101 


127 


176 




ni/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771998.D Wed Jun 20 11:26:06 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 005021 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


P:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771998.D 

KAC 

16 Feb 2011 5:06 


ASD 

98 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMt'J_TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.69 C:\Database\SLI,L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

I 

40' 
20 


82 


Average of 4.659 to 4.755 min.: 771998.D\data.ms (-) 


182 


42 


58 


68 


U*T-p 

m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

O' 


i il li! [ U'... 


94 


-r 

60 


122 
108 ! 


140 


152 166 


198 


214 244 269 288 


303 


TT-T-r-r-rrT-T-rT-, 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


325 341 355 


340 


1 


8^ 


#29: COCAINE 


182 


94 


42 


j 55 68 
i:, |U:|i 1. 

y^i-n^-1 TH- 

m/z-> 40 60 


108 

!: i , 


122 

i.i 


135 '166 


198 


214 


244 259 


272 


“r 


303 




80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771998 .D 


Wed Jun 20 11:26:06 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 005022 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

F;\Ql-201l\System7\02_15_ll\771900.D 
KAC 

16 Feb 2011 5:31 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC; 771900.0\data.ms 



OVy-TH'-T-r-j'vrrv I'ln-n-Tyr r-r-ii-TT^ | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | r i'I ■ r■p-I-r-Ty-r T-rn- 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4,00 4.50 5,00 5.50 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771900,D Wed Jun 20 11;26;24 2012 


Page l 


Corbett email PRR 005023 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired r 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

F:\Ql-201l\System7\02_15_ll\771874.D 
KAC 

16 Feb 2011 5:44 

COCAINE STD 
ASD 
84 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

2000000 ; 


1500000 


1000000 


500000 


0 n 1 '1^ 'T TT-r-r-j-T-r 

Time-> 2.00 2.50 3.00 


TIC: 771874.D\data.nis 

4.$91 


TT-]--T-T--r-r-rT-T-T--r-p'Jeri-Tl''l r rj ; 1 I ■ [ I I 1 1 I I I 1 , I I 1 . I I 1 ( 1 j . I . I 

3.50 4.00 4.50 5,00 5,50 6,00 6.60 7.00 7.50 _6.p0 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.691 

2133633 

100.00 

100.00 


771874 .D 


Wed Jun 20 11:26:34 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 005024 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\02_15_ll\771874,D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 16 Feb 2011 5:44 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 84 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 




C;\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

: 80 

PKff 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.69 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance Average of 4.654 to 4.823 min.: 771874.b\dala.ms (-) 



771874.D Wed Jun 20 11:26:35 2012 Page 2 


Corbett email PRR 005025 








